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EL ÚLTIMO MALÓN 
(Argentina - 1917) 


Dirección: ALCIDES GRECA. Guión: Alcides Greca. Elenco: Mariano López y Salvador López. 
Productor: Alcides Greca. Productora: Greca Films. Duración original: 97". 


El Film 


Cuatro años antes de que Robert Flaherty estrenara Nanook el esquimal, el 
escritor Alcides Greca realizó en Santa Fe esta experiencia que no sólo anticipa el 
cine antropológico sino que borra tempranamente las fronteras entre documental y 
ficción. Una primera parte describe la situación de miseria a la que han sido 
reducidos los mocovíes en el norte santafesino. La segunda parte reconstruye, en 
parte con sus protagonistas, el ataque al pueblo de San Javier que los mocovíes 
lanzaron en 1904. 

El último malón fue rescatado del olvido en 1956 por Fernando Birri y la Escuela 
Documental de Santa Fe, con la exhibición de una copia original de 35mm., 
proporcionada por la familia de Alcides Greca. En 1968 el Cineclub Rosario gestionó 
una reducción a 16mm. que fue realizada por el técnico Fernando Vigévano. Dado 
que la copia en 35mm. hoy se considera perdida, la versión que se exhibe se realizó 
a partir de la reducción a 16mm., conservada por el Museo del Cine. 

Por referencias del cineclubista Alfredo Scaglia y del historiador Jorge Miguel Couselo, 
se sabe que la versión original tenía virados a distintos colores, como era usual en el 
cine de la época. Dichos virados se habían perdido en la reducción (realizada en 
película blanco y negro) y para reconstruirlos se utilizaron apuntes de Couselo y 
testimonios del cineclubista Octavio Fabiano, que llegó a examinar la copia original 
del film. Además se corrigió la extensión de los intertítulos, alterada por la reducción 
porque Vigévano se vio obligado a copiar casi todos ellos a partir de fotogramas fijos, 
para eligir los menos deteriorados. También se rescataron algunos textos ¡legibles 
por defectos de contraste, se originó un nuevo título a partir del diseño original y se 
estimó una velocidad presumiblemente correcta para su proyección. 

(Fernando Martín Peña, extraído de www.malba.org.ar) 


El último malón ocurrió durante la mañana del 21 de abril de 1904, en la localidad de 
San Javier -140 km al norte de la ciudad de Santa Fe- y se lo considera como la última 
rebelión de cierta importancia -malón- de indios Mocovíes en tierras litoraleñas 
argentinas. Alcides Greca, oriundo de la misma localidad, San Javier, 13 años más 
tarde filma una película de 35mm una recreación de aquellos acontecimientos 
filmando con los mismos protagonistas de los hechos reales, adelantándose en varias 
décadas a lo que posteriormente se conocería como neorrealismo. 

El cacique mocoví Mariano López, líder del levantamiento que participó en ambos 
acontecimientos. El papel del cacique rebelde Jesús Salvador y de su compañera de 
andanzas Rosa Paiquí, fueron los dos únicos actores profesionales. Ambos de 
extracción teatral. Ella la actriz Rosa Volpe. El resto de los participantes fueron los 
indios lugareños, la paisanada local y los familiares y amigos del mismo Alcides 
Greca. 


La película se estrenó el día 4 de abril de 1918 en el Palace Theatre de Rosario. 
Luego, el 31 de julio del mismo año, en la ciudad de Buenos Aires en la céntrica calle 
Corrientes en el célebre cine-teatro de entonces Smart Palace. 

(Extraído de www.pampagringa.com.ar) 


